Wszystko ma swój czas 

i jest wyznaczona godzina 

na wszystkie sprawy pod niebem. 

Jest czas rodzenia i czas umierania ... 
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IRENA KAMILA 


BAJEROWA 


Z DOMU KLEMENSIEWICZ 


Urodzona 13 marca 1921 roku w Krakowie, zmarła nagle 
30 czerwca 2010 roku 
Językoznawca, Profesor Uniwersytetu Sląskiego 
Kapitan Armii Krajowej uhonorowana wieloma odznaczeniami 
wojennymi i cywilnymi 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie dnia 8 lipca 
2010 roku o godz. 11.30 w Kolegiacie św. Anny 
przy ulicy św. Anny w Krakowie. 
Odprowadzenie prochów Zmarłej do grobowca rodzinnego 
nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.30 od Bramy Głównej 
na cmentarzu Rakowickim 


Pogrążeni w głębokim bólu i smutku 


Mąż, Córka, Syn, Synowa, Wnuki i Rodzina 


